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NEW DELHI, MONDAY , JULY 6 , 1987) ASADHA 15, 1909 


इस माल में मिल पडल्या मातीतसे कि वह जनग मानन केन में 


Separate repleng is given to this part fine verder that it may be tlod > 

ampanto completion 
- - -- - -- - - - - - --- - - - - - -- -- - - ~ uwa rm - =- = - = - = = - = - -- -- - = = = = - -- - - - - - -- -- 

वाणिज्य मंबालय 

प्रायात व्यापार - 
सार्वजनिक सपना म 196 आई टी मी ( पी एन ) /85 ५ 

नई दिल्ली ७ जलाई 1987 
विषय अप्रैल 1985 मार्च 1988 के लिए प्रायात-निर्याम नीति । 

फा म पाई पी सी / 4/ 2 ( 7)/ 171/ 81- 82 वाणिज्य मत्रालय की सार्वजनिक सूचना सख्या 1 पाई टी सी ( पी एन )/ 8588, दिनाक 12 
अप्रैल , 1985 के अतर्गत प्रकाशिम अप्रैल 1985 मार्च 1988 के लिए यथामशोधित आयात-निर्यात नीति की और ध्यान दिलाया जाता है । 

2 नीति में निम्नलिखित सशोधन नीचे निविष्ट उपयमत्त स्थानों पर किए आएग --- 
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- - - - - 

- - - 
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नम मंमया 


- - 


मणोधन/ गावि 


भायात-निर्यात नीति 1985-88 ( मण्ड- 1 ) सदर्भ 
को पृष्ट मख्या 
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- - - - 
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102- 104 


परिशिष्ट -- 1 भाग - प्रविष्टि सख्या 6 यह प्रविष्टि और इसके नीचे उप -प्रविष्टिया 
चमडा ससाधन मथषा चमग परिष्कृत अथवा निम्नलिखित बारा प्रतिस्थापित की जाएगी ---- 

चमरे के माल विनिर्माण मयया चमड़े के 
जूते का विनिर्माण अथवा चमई के प्रति 
विनिर्माण उणेग के लिा मशीनरी 
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(1 ) 
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2 


3 


माई . टी . सी . 
रि - 2 कोड 


सी . सी . सी . 
एन . कोड 


724 . 8002 
724 , 8002 


84, 42 
84 . 42 


724 . 8002 
724 , 8002 


84, 42 
84 , 42 


724 . 8002 
724. 8003 


84. 42 
84, 42 


84 . 42 


724 , 8002 
745 . 2709 
741 , 6019 
724. 8002 
724 . 7419 


84 . 21 
84 . 17 
84. 42 
84 . 40 


724 . 8009 
724. 8009 
724. 8000 


" 6. चमड़ा संसाधन मपषा चमड़ा परिष्कर श्रममा चमड़े 

का माल विनिर्माण प्रपया धमाके नूते बनाना 
अथवा पमरे के अपेरल विनिर्माण उद्योग के लिए 

मशीनरी । । 
( 1 ) हाइड्रोलिक मजेक्टोनिक फलैगिंग मशीन 
( 2) हाइड्रोलिक म्यूमैटिक सिमिंग मशीन 
( 3) मिश्रित हाइड्रोलिक सिमिंग मशीम और मैटिंग 

मशीन 
( 4) हाइड्रोलिक न्यूमेटिक इन्ज क्ट्रानिक सैटिंग मशीन 
( 3) 800 एम एम से अधिक राइड्रोलिक शेविंग 

. मशीन 
( 6 ) सलोकम से भिन्न सभी प्रकार के स्टकिंग मशीन 
( 7 ) 1000 एम . एम . और उसमे अधिक लेदर 

बाफिंग मशीन 
( 8 ) करटेन कोटिंग मशीन 
( 9 ) स्वचालित पैनिग मशीन/होइंग मशीन 
( 10) रोठेरी पायरिंग मशीन 
( 11 ) चमड़े के लिए रोटेरी प्रिंटिंग मशीम 
( 12 ) चमड़े के लिए एमवासिंग प्लेट्स और एनपेगड 

रोलर्स 
( 13) हाइड्रोलिक सल्फाइड एप्लीकेटर 
( 14) लेदर पालिशिंग मशीन/ क्रिसिंग मशीन 
( 15 ) कोलोरोमीटर 
( 16 ) न्यूमेटिक ग्लेजिंग मशीन 
( 17) माटोमेटिग ड्राईग यूनिटस 
( 18 ) डायर /मनवेयर अपना टैगल्स के साथ अपवा 

रहितदामगापित 
(10) 4 ( धार ) या अधिक स्प्रे गोरे साथ पाटो 

मंटक रोटेरी टाप स्प्रेईग मशीन 
( 20 ) 100 से 75 रन की पामता से भिन्म प्रदो 

मेटिक/ प्रर्य पाटोमेंटिंक हाइशील प्रा . . 
( 21 ) चमड़े के लिए हाइड्रोलिक स्पलिटिंग मशीन 
( 22 ) बैंड नाइफ स्पिलिटिंग मशीन ( गैर-हाइड्रोलिक ) 
( 23 ) स्ट्रैप कटिंग मशीन 
( 24 ) स्ट्रैप फोल्डिंग मशीन 
( 25 ) अपर फोल्डिंग मशीन 
( 26 ) इमपेल फरिंग मशीन 
( 27 ) फलेट और उन्ल निसलसिपिंग मशीन 
( 28 ) पोस्ट पेड सिंगल निहल सिधिगमशीन 
( 29) पोस्ट और डल्ल निडल सिविंग मशीन 
( 30 ) एज ट्रिमिंग के नीचे पोस्ट र सिंगल निउल 
( 31 ) रेजर काई सीविंग मशीन 
( 32 ) सिविंग मशीन जिग जग फलेट में 
( 33) सिविंग मशीन सिलियर बैंड 
( 34 ) माटोमेटिक लोक स्टिनिंग मिलिभर मेख मारटेकर 


84. 42 
8.1 . 42 
64 . 42 
90 . 25 
84. 42 


724.. 4009 
724 . 8000 


741 , 6019 


84 . 17 


745 . 2703 


82. 21 


___ 728 . 4809 


84 . 


9 


736 . 2309 
724, 8001 
724. 8001 
724. 8001 
724 . 8001 
724 . 3103 
724 . 3103 
724. 3103 
724 , 8001 
724. 3103 
724 . 3103 
724. 3103 
724 . 3103 


94. 42 
84. 42 
84. 42 
84. 42 
84, 42 
84 . 41 
84 . 41 
84. 41 
84 , 42 
84. 41 
84. 41 
84. 41 
84 . 41 
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- - - 


- 


- 


- 


84 . 41 


( 35 ) रूफल्ट धर्म और असली मोकासिन के लिए केस 

__ स्टिच अपसं टाइप सिलिंग मशीन 
( 36) पुलिंग ओवर मशीन 
( 37 ) पुलिंग ओष र और सीमेंट लासटिंग मशीन 
( 38 ) टेक लाराटिंग मशीन 
( 39 ) कम्बेरियन लास्टिग मशीन 
( 40 ) झटसोल स्टिचिंग मशीन 
( 41 ) होल सीट सीमेंट लास्टिग मशीन 
( 42) मोके स्टिर्षिग मशीन 
( 43 ) पाटोमेटिक पंचिगऔर/ या आईलेटिंग मशीन 
( 44 ) स्ट्रिंग लास्टिंग मशीन 
( 45 ) बक्ल स्टेपलिंग मशीन 
( 46 ) फिलिकिंग मशीन हाइमालिक बाटम 
( 47) इमसोल भटेचिंग मशीन 
( 48 ) फोर पार्ट लास्टिंग मशीन 
( 49 ) साइर लास्टिग मशीन 
( 50 ) एज ट्रिमिंग मशीन 
( 51 ) एज योटिंग मशीन 
( 52 ) काऊन्टर मौलिंडग मशीन 
( 53) काऊन्टर टाइटिंग मशीन 
( 54 ) हील असिटिंग मशीन 
( 55 ) हील बिल्डिंग मशीन 
( 56 ) अपर/ लाइनिंग/ सौक्स के लिए स्टम्पिग मशीन 
( 67 ) अपर फार्मिग मशीन 
( 59 ) अपर परफोरेटिंग मशीन 
( 59 ) पेट्रन ग्रेडिंग मशीन 
( 60 ) अपर सीम रबिंग मशीन 
( 61 ) अपर रिइन्फोलिंग मशीन 
( 62 ) अपर सीमेटिंग मशीन 
( 63 ) रिकासिन लाइनिग ट्रिमिग मशीन 
( 64 ) मोकासिन प्रिफोंमिग मशीन 
( 65 ) श्रीफकेस की सालों के लिए फोल्डिंग मशीन 
( 66 ) हाई स्पीड कारनर स्टिचिंग मशीन 
( 67 ) सूटकेस स्टेबिग मशीन 
( 68 ) हैषी उयूटी सिलिन्डर बेड इन्डस्ट्रीयल सीलिंग 


724. 3103 
724. 8001 
724 . 8001 
724 . 8001 
724 , 8001 
724 . 3103 
724. 8001 
724. 3103 
724. 8001 
724. 8001 
724 . 8001 
724 . 8001 
724 . 8001 
724. 8001 
724. 8001 
724 . 8001 

724 , 8001 
724. 8001 
724. 8001 
724 , 8001 
724. 8001 
724 , 8001 
724 , 8001 
724 , 8001 
7248001 
724 . 8001 
7248001 
724 . 8001 
724, 8001 
724. 8001 
724. 8009 
724 . 3103 
724 , 3103 


84 . 43 
84. 42 
84 . 42 
84 . 42 
४4 . 41 
84. 41 
84. 41 
84. 42 
64 . 59 
84. 42 
84 . 42 
84 . 42 
84, 42 
84. 42 
84. 42 

84 . 42 
84 . 42 
84. 42 
84. 42 
84 . 42 
84, 42 
84. 42 
84. 42 
84 . 42 
84. 42 
84 . 42 
84 . 42 
84 . 42 
84. 42 
84. 42 
84 . 41 
84 . 41 


मशीन 


724. 3103 
724 . 3103 
724 . 8009 
724 . 3103 


84 . 41 
84. 41 
84 , 41 
84 . 41 


( 69 ) र निडल लांक स्टिचिंग मशीन 
( 70 ) बटन झोल ( भाई लेट्स अण्ड ) मशीन, हेड केवल 
( 71 ) बटम सीविंग मशीन 
( 72 ) 3000 स्टिचिज और इससे अधिक गति के 

हाई स्पीड टिक्न निटल फीड लाक स्टिचिंग 
( 73 ) डिजाइनर की मिट जिसमें डिजाइनर का चाक 

जूते नापने के टेप, डिजाइनर के टेप और सात्रा 
बैक्यूम फारमर ( एक यूनिट द्वारा एक वर्ष में 
केवल 5 फिट ही पायास किए जा सकते हैं ) 


724, 3103 


84 . 41 


874. 5300 ( 1 ) 84. 40 

वस्त्र कैलिए 
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( 74 ) हाशालिक स्फूटिंग मशीन 

( 2 ) 84. 42 
( 75 ) क्रिपिंग मशीन 

874 , 5309 चमड़े के लिए 
( 78 ) फोरपार्ट कांडीशिनिग मशीन 

874. 5309 
( 77 ) पाणिनीटिंग यायनिंग मशीन प्रथया कम्बार 874 . 5309 

मशीनें 
( 78 ) लाइसिंग रफिग मशीन 

874 . 5309 
( 79 ) टेपिंग और सीम रविंग मशीन 

874 . 5309 
( 80 ) पर्मों सीमेंटिग फोलडिंग मशीन 

874. 5309 
( 81 ) पर्न गाइडिंग मशीन . 

724. 4400 

84 . 59 
( 82 ) ट्रेन कार्नर कटिंग और बाइडिंग मशीन 

728. 1209 84. 47 
( 83 ) होल पचिन मशीन 

718 . 1209 

84 . 47 
( 84 ) कटिंग पैटर्म के लिए शीयर्स 

728 . 1209 84. 47 
( 95 ) होल्डिंग पैटर्न के लिए वाहम 

695 . 3919 82 . 04 
( 86 ) माछल रूम के लिए पंचिज 

895 . 3402 82, 03 
( 87 ) कोल्ड स्टील और फोम स्टील के लिए चाक 
बनाने वाले उपस्कर 

एन ए 

एन । 
( 88 ) सभी किस्मों के चिज 

695. 3402 

84 . 03 
( 89) अपर इम्बोसिंग ममीन 

724 . 8009 84. 42 
( 90 ) सिमिटिंग मशीन और मिमिलिंग गम 

745 . 2709 84 , 21 
. ( 91 ) प्रपर एट इंकिंग मशीन 

724. 8001 84 . 42 
( 92 ) पाटोमेटिंग मेसिग मशीन 

724 . 8001 

84 . 42 
( 93 ) स्टिच मार्किग मशीन 

724. 8001 84 . 42 
( 94) लाइनिंग ट्रिमिंग मशीन 

724 . 8001 84. 42 
( 95 ) टो केप एप्लीकेटर बप्लिास्टिक 

724 . 4809 

84 . 59 
( 96 ) हाई स्पीड ( प्रीत मिनट 3000 स्टिचिज 

इससे अधिक ) फलेट बेड सिंगल मॉडल भोपो 
गिक मिलाई की मशीन 

724 . 3103 

84. 41 
( 97 ) हाह स्पीड ( प्रतिमिमर 3000स्टिमस और 724. 3103 84. 41 

इससे अधिक ) पलेट बैड सिंगलनीडल औद्योगिक 

सिलाई की मशीन अन्डर ट्रिमर के माध 
( 98 ) मल्टीपल रो अप्पर चैन स्टिचिंग मशीन अर्थात 
3गे और इससे अधिक 

724. 3103 84 , 41 
( 99 ) चेनिलिंग और ग्रुविंग 

734 . 8001 

94 , 42 
( 100 ) अप्पर्स/सोल्म इन्सोल्म के लिए रफिंग मशीन 724. 8001 

84 . 12 
( 101 ) हील प्रटेचिंग ममीम 

724, 8001 

84. 42 
( 102 ) बेस्ट ( रेड ) मटेमिंग मशीन 

724. 8001 

84 . 4 
( 103 ) हील और सोल मिग मशीम 

734 . 8001 84. 42 
( 104) हील और सोल बम्फिग मशीन 

724. 8001 84. 42 
( 105 ) मोल्स और इन्सोल्स के लिए इवनिंग और 
रफिग मगोन 

724. 8001 31 . 42 
( 106) सोल्स के लिए एम इम्किग मशीन 

724. 8001 84 . 42 
( 107) हील मेलिंग मशीम 

724. 8001 
( 108) एज प्रिटिमिंग नगीन 

724 . 8001 
(109) रिसेसिग मौर. रफिग सोल्म 

724 . 8001 84 . 42 
(110) रिसेसिग बेल्ट 

724 , 8001 84. 42 
( 111) कोरिग और मेन्डिग मशीन 

724 . 9001 34 . 42 
( 112) स्टैस्स अटैपिंग मशीन में 

724 . 8001 

8 .4 . 42 
( 113) हील बिल्डिंग मशीन 

724 . 8001 

84 . 42 
( 114) हील रिंग मशीम म्यूमेटिक 

724 . 1001 

84 , 42 


84 . 42 
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84 12 


81 , 42 


81 . 43 


14 . 


१२ 


84 . 5 . 
84. 42 


। 


14 . 42 


84. 42 
14 . 59 
84 59 


8 .4 . 42 


11 इ. होम के लिए लेदर कमर कोटग मशीन 

724 , 8001 
119. स्क्रो विग मशीन 

724 , 8001 
117. लग गेमिंग मशीन 

" 4 , 8001 
1 1 8. टाप लिफ्ट मांगग पीन 

724. 800 । 
119. चेनल क्लोजिंग मशीन 

7 :21. 8001 
120. अप्पस के लिए म्यूमिरिफायर 

728 . 4800 
121. प्राय रनिंग और कंडीमिग भलीन 

724 . 8001 
129 . सोल लेविलिंग मशीन 

74. 8001 
1 23. टिवन सोल प्रचिंग मशीन 

724 , 8001 
124. भूतो और सोलों के लिए रिएक्टोटिग प्लाट 

728 . 4809 
1 2 5. इस्ट रिमूजिंग मशीन -न्यूमेटिक/ हाइड्रोलिक 

728 . 4809 
1 26. एज सेटिंग मस्त 

724 .81 
127. वैक्यूम ड्राइंग मशीन 
1 28. एयर लेस्ट इस्ट रिमूविंग मशीन 
1 29. मोटराइल साइड्स औरस्किस स्टेम्पिग नगीन 
150. हाइड्रोलिक / पाटोमेटिक प्लेटिंग प्रायमिंग मशीन 
131. इलेक्ट्रोनिक स्किन असेमर 
132. इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर मिकल/बाटर मटानेशम 

मिक्सपर 
133. स्प्रेडोमीटर 
134. प्रिसिमम लस 
1 3 5. न्य मेटिक पाटोमेटिक हील क्राउन पायर्गनगामीटिंग 

मगीन 
136. किलकिंग बोर्ड लेबलिंग मशीन 
137. स्ट्रोबल टाइप स्टिचिंग मशीन 
138 नाइप गाडिग मशीन 
139, यूट लेग पायरनिग मशीम 
140. पेक्यूम पंप में माय लाम्ट शील्ट के लिए बेक्युम फार्मिग 

मशीन 
] 4 }. केम्पेयर सिस्टम 
142. पायनिग फ्युजीनल इंटरलाइनिग के लिए न्यूमेटिफ फ्यूजिंग मशीन 
1 43. पालियूरेथेम/ पीवीसी सोल इंजेक्शन मशीन (मिगल या 

मल्टीपल स्टेशन ) 
1 44. रबह सोल डायरेक्ट बेल्केनाइजिंग प्रेम ( टोपीपी 

कस्ट्रपमान ) 
145. पीवीसी डायरेक्ट इंजेक्शन सीलिंग मशीन (डीआईपी 

कंस्ट्रक्शन ) 
146. होल मोर और साइड सास्टिंग मशीन 
147. टेक हील सीट सास्टिग मशीन 
148, माटम फिंग और स्कोरिंग मशीन 
149. हीट सेटिंग पलोट 
- 150, अनलासिंग मशीन 
151. टेक साप लाम्टिग ममीन 
152. इनसोल मोल्डिंग ममीन 
153. हील बेस्ट फिग मशीन 
154. ही मेंस्ट मिमिटिंग मशीन 
1 55. हील प्रोफाइलिंग मशीन 
156. मटन स्टिप सिविग मशीन 
157. इलास्टिक सटिंग ममीन माम वैरियटी आफ गामेंट 


. . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 
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- 


- 


724 . 8002 


84 . 42 


84. 42 


724 . 8002 
724 . 8002 
724 . 8002 


84 . 42 
84 . 42 


158. सिमम निरास फ्लेट र डोप फीर लाक स्टिप मशीन 
159. रोटरी मायरनिंग मशीन 
160. फ्युजिग प्रेसिस 
16 1, पेदन प्रफोरेटर 
162. होट ट्रांसफर प्रेम 
163. पेट्रन मेकिंग मशीन 
164. स्यूटिंग मशीन 
165. लेबल स्टिचिंग मशीन 
166. बटर और रिखेट पिकसिंग मागोन और उनकी डाया 
167. स्नेप फास्टनर्स फिलिंग मशीन पौर/ या उनकी 

डाइयां । 
168. श्रीफ केमों और अन्य मेदर उत्पादों के लिए फाहि 

उंग मशीनम 
169. ट्रिमिंग के लिए पाइपिंग मशीन मोर इम्बिलस भट 

फिसिग मशीन 
170. मटिंग और सटिग स्ट्रपस के लिए सलेक्ट्रीकल 

मशीन 
171 पाटोमेटिक मशीन टू कंट्रोल टू मसाठ और टू गम्य 

नेवर स्ट्रेप्स 
17 2. पमहे के लिए इलेक्ट्रोन मैटिक वीपिंग मशीन 
173. काउण्ट के साथ मोमिन मशीन 
174. बापम स्टेम्पिग मशीन 
175. सोल स्टेपिंग / योमिंग मशीन 
176. कम्पुटराइम मिलिंग मशीन 
177. कम्पुटराइम स्कीविग मशीन 
178. सेंक रिवेटिंग मशीन 
179. पेट्रन स्केनिग मशीन । 
180. सीएडी (फंप्यूटर एरिक डिजाइनिंग ) 
181. मीएएम (कंप्यूटर एडिश मेन्यूफैमचरिंग ) 
182. पेस्ट हाइंग मशीन 
185. फंडीशनिंग ममीन 
186. रोटरी पिगमेंट कोचिग मशीन । 
186. रोटेरो पिगमेंट कोटिंग मशोन : 
187. माटोमेटिम दर पिफोरेटिंग तथा या छवक मशीन 
138. स्पोरल कटिंग मशीन/ काटिंग प्रेस 
189 पोलिकिंग मशीन 
190. बैंक पार्ट मोल्डिंग मान 
191, फेम फिकसिंग/ केम फोल्डिंग मशीन 
192. पग्लैक्सोमीटर अपर मेटिरियल फ्लेविमग मशीन 
193. टेसामीटर मास्टोमीटर 
194. परम्पोमीटर अपर लेदर वाटर प्रूफनेस टेस्टर 
195. पेनट्रोमीटर/ मोटम संदर याटर पेनेट्रेशन मशीन 
196. फिनिग रम फास्टनेस टेस्टर 
197. अपर लेदर एवेजियन रजिस्टेम्स मशीन 
198. ओम प्लास्टिीसिटी प्रप्रेटस 
19 . फिनिश सीट जिस्टेंस टेस्टर । 
200. फिनिश लेपर का भधीशन 
201. मेपर मरिष्कम टेम्परेचर रिटरमिनेशन अपरेटम 


- 


- 


[ भाग [ - - खण्ड 1 


भारत क राप्रपन्न : ममाधारण 


. 


-- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - - - - 


202,रिकाम्पोमीटर 
203. बाटम लेदर प्रेम भेक टेस्टर 
204 इलेक्ट्रोनिक मारपोर मीटर 
205 प्रयोगमाला के लिए गागमा मरिण मशीम 
206. फाइमर बोई पाक्सिग मशीन 
207. क्योर अपरेट्स की अवस्था 
205 सालिग मेटिरियल्स एोजियन मलीन 
209. रोज सैक्सिग भगीन 
210. जूते के तस्मे की प्राण गमीन 
211. होल फिटिंग टेस्ट । 
212. होल इम्पेक्ट टेस्टर 
213. केन्टी लिबर देस्योमीटर 
214. एमेसिग विजिमल मेम के लिए वीयइंग बारम । 
215 स्लाई फास्टनर फिटिंग टेस्टर 
216. मोल संकपार्ट स्टिफनैम टेमर 
217. यू फ्लैनिसग मशीन । 
218. क /पाई बीनेस स्केल 
219. सोल मधीशन टेस्टर : 
2 20 सेपटी फुटवियर इम्पैक्ट टेस्टर ! 
221. रेमिड टियर टेस्टर 
2 22. निडल होल्डिंग जिग 


171 


परिशिष्ट 


अपम पंक्ति में "प्रिमिपम मध्य भो "प्रिसिजन " केस में संबोधित किया जाएगा । 


सूची - 1 


प्रविष्टि सं. 52 


173 


बर्नमान प्रमिष्टि सन्ध्या 50 के बाद निम्न नई प्रविष्टि को जोडा माएगा :- . 


परिशिष्ट - 6 
सूची - 2 


" 51.एम ( एक्वायर्ड इम्मूने फिरोम्सी माइड्रोम ) टेस्ट किटस " 


उप प्रविष्टि सम्मा ( 4 ) तण ( 17 ) के विवरणों को निम्न द्वारा प्रविस्थापित किया 
जाएगा : - - 


परिशिष्ट - 6 
सुपी-84 
भाग - 1 
प्रविष्टि स. 566 
उप प्रविष्टि सख्या ( में ) 
( 4 ) सथा ( 17 ) 


( 4 ) इलेक्ट्रिक प्रतिरोधक (निकल-- - कोमियम मेड ( 36 

एस समन्यू जी की तार तथा फाइमर गेज । " 
( 17 ) निकल तथा निकल मायरन माफ्ट मैगनेटिक । ) 

अलायस । ) 


पायात -निर्यात नीति में उपर्युक्त संगोपन लोगा-हित में लिए गए हैं । 


( राषीय मोचन मिन ) 

मुख्य नियंत्रक , मायात-निर्यात 
मुंगला सुबाहमणियम, रोयुक्त भुतप नियंत्रक , पायात र निर्यान 
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MINISTRY OF COMMERCE 

(Import Trado Control) 
PUBLIC NOTICE No. 196 -ITC (PN )/85 - -88 

New Delhi, the 6th July , 1986 
Subject : Import and Export Policy for April . 1985. -March , 1988 . 

F . No . IPC /4 /2 ( 77)/ 171 /81-82 .- Attention is invited to the linport & Export Policy for April, 1985 -March . 
1988 , published under the Ministry of Coinmerce Public Notico No. I- ITC (PN )/85 –88, dated the 12th April, 1985 
as amended . 


. . The following amendments shall be made in the Policy at appropriate places indicated below : 


- 


- 


- 


Reference 


Amendment/ Correction 


Si. Page No. of 
No . Import & Export 

Policy, 1985- 88 
(Volume 1) 


2 


1 . 


102 - 104 


( 1 ) 


Appendix 1 , 

This entry and the sub - entries thereunder shall be substituted by 
Part B . 

the following : - - 
Entry No. 6 

ITC Rev, 2 CCCN 
Code 

Code 
Machinery for “ 6 . Machinery for Leather processing 
Leather Processing or leather finishing or leather goods 
of Leather Finishing manufacturing or leather footwear 
or Leather Goods manufacturing or leather apparel 
manufacturing or 

manufacturing industry , 
Leather Footwear 
manufacturing or 
Leather Apparel 
manufacturing 
Industry 

Hydraulic / Injectronic fleshing 724 . 8002 84 . 42 

machines 
(2 ) Hydraulic /Pneumatic/ Sammying 724 . 8002 84 .42 

machine . 
( 3 ) 

Combined hydraulic sammying and 724 . 8002 84 .42 

setting machines 
(4 ) Hydraulic/ Pneumatic /Injectronic 724 . 8002 84 .42 

sculing machines 
Hydraulic shaving machine a bove 724 . 8002 84 . 42 
800mm . 
All types of Staking machines except 
Slecum 
Leather buffing machines 1000mm 724 . 8002 84 . 42 

and above 
(8) Curtain coating machine 

745 , 2709 84 .21 
(9 ) Automatic padding machine ,drying 741 . 6019 84 . 17 

machine 
( 10 ) Rotary Ironing machine 

724 . 8009 84 . 42 
(11 ) Rotary printing machine for leathers 724 . 7419 84 . 40 
(12 ) Embossing plates and engraved 724 . 8009 84 . 42 
rollers for leather 

724 . 8009 84 . 42 
- - - - - - - - - - - - - - -- - 


- 


( 7) 


- -- 


- 


-- 


- 


- - . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


भारत का राजपन्न असाधारण 


[Am7 16 1] 
1 


VUMI 


- 


WS 


2 


3 


724 .8002 
724 . 8009 


83 .42 
8 4 . 42 


724 . 4009 
724 . 8009 


90 . 25 
84 . 42 


741. 6019 


84 . 17 


745 . 2703 


84 . 21 


728 . 4809 


84 . 59 


y 


736 . 2309 


84 . 42 


724 . 8001 
724 . 8001 
724 . 8001 
724 . 8001 
724 . 3103 


84 . 42 
84 . 42 
84 . 42 
84 . 42 
84 .41 


(13) Hydraulic sulphide applicator 
( 14 ) Leather Polishing machine /creasing 

machinc 
( 15 ) Culorimeter 
(16) Pneumatic glazing machine 
( 17) Automatic drying units 
( 18 ) Stretching machine with or without 

dryer /conveyor or toggles 
(19) Automatic Rotary type spraying 

machine with 4 (four) spray guns or 

more 
( 20 ) Automatic /Semi automatic hydraulic 

press excluding 100 to 750 tonnes 

capacity 
(21) Hydraulic splitting machine for 

lcather 
( 22 ) Band knife splitting machine 

(non -hydraulic ) 
(23) Strap cutting machine 
(24 ) Strap folding machine 
(25) Upper folding machine 
( 26 ) Insole covering machine 
( 27 ) Flat bed double needle sewing 

machine 
( 28 ) Post - bed -single needle sewing 

machine 
(29 ) Post bed -double needle sewing 

machine 
( 30 ) Post bed single needle under edge 

trimming 
( 31) Raised cord sewing machine 
( 32) Sewing machine Zig Zag Flat bed 
( 33) Sewing machine cylinder bed 
(34) Automatic lock -stitching cylinder 

bed bartacker 
( 35 ) Coarse stitch arm -type sewing 

machine for ruffed work and 

genuine mecassin 
( 36 ) Pulling over machine 
( 37) Pulling over and cement lasting 

machine 
( 38 ) Tack lasting machine 
( 39 ) Kamberien lasting machine 
(40 ) Outsole stitching machine 
(41) Heel scat cement lasting machine 
(42) Makay stitching machino 
(43) Automatic punching and /or 

cyeletting machine 
(44) String lasting machinc 


724 . 3103 


84 . 41 


724 . 3103 , 84 . 41 


724 . 8001 


84 .42 


724 . 3103 
724 . 3103 
724 . 3103 
724 . 3103 


84 . 41 
84 ,41 
84 . 41 
84 .41 


724 . 3103 


84 . 41 


724 - 8001 
724 . 8001 


84 .42 
84 . 42 


724 . 8001 
724 , 8001 
724 . 3103 
724 . 8001 
724 . 3103 
724 . 8001 


84 . 42 
84 . 42 
84 . 41 
84 . 42 
84 . 41 
84 . 42 


724 .8001 


84 . 59 


588 GI/ 87 


10 
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1 


T 


2 


84 . 42 


(45) Buokle stappling machine 

724 . 8001 84 . 42 
(46) Clicking machine hydraulic bottom 724 . 8001 84 . 42 
(47) Insole attaching machine 

724 . 8001 84 . 42 
(48) Fore Part Lasting machine 

724 . 8001 84 . 42 
(49 ) Side lasting machine 

724 , 8001 84 . 42 
(50 ) Edge trimming machine 

724 . 7001 84 . 42 
(51) Edge setting machine 

. 724 . 8001 84 . 42 
(52 ) Counter moulding machine 

724 . 8001 84 , 42 
( 53) Counter tighting machine 

724 . 8001 84 . 42 
(54) Heel broasting machine 

724 . 8001 84 . 42 
(55) Heel building machino 

724 . 8001 84 . 42 
(56 ) Stamping machine for upper/ lining / 724 . 8001 84 . 42 

socks 
(57) Upper forming machine 

724 . 8001 84 . 42 
(58) Upper perforating machine 724. 8001 84 . 42 
(59 ) Pattern grading machine 

724 . 8001 84 . 47 
(60 ) Upper seam rubbing machine 724 . 8001 84 . 42 
(61) Upper reinforcing machine 

724 . 8001 84. 42 
(62 ) Upper cementing machine 

724 . 8001 84 . 42 
(63) Mecassin lining trimming machine 724 . 8001 84 . 42 
(64 ) Mecassin performing machine 724 .8001 84 . 42 
(65 ) Folding machine for sides for brief 724 . 8009 

case 
(66 ) High speed Corner stitching machine 724 . 3103 
(67) Suit-case stitching machine 

724 . 3103 84 . 41 
(68 ) Heavy duty cylinder bod industrial 724 , 3103 

84 . 41 
sewing machinc 
(69 ) Two needle lock -stitching machine 724 . 3103 84 . 41 
( 70 ) Button hole (eyelets and ) machine , 724 . 8009 84 . 42 

head only 
(71) Button sewing machine 

724 . 3103 84 . 41 
(72 ) .High speed twin needle feed lockstich 724 . 3103 84 . 41 

of speed of 3,600 stitches and above 
(73) Designer s kit consisting of designer s 874 . 5309 ) (1) 84 .40 
knife, shoe measuring tape , designer s 

is for 
tape , and satra vacuum former (only 

textile 
5 kits in a year can be imported by 

( ii ) 84 , 42 
one unit ) 

is for 
( 74 ) Hydraulic scudding machine 

leather 
( 75) Crimping machine 

874 . 5309 
( 76 ) Forepart conditioning machine . 874 . 5309 
(77) Pounding/ Beating/ironing mchine or 874 . 5309 

combined machines 
(78 ) Lining roughing machine 

874 .5309 
( 79 ) Taiting and Seam Rubbing machine 874 . 5309 
(80 ) Thermo -cementing- cum - folding 874 .5309 

machine 
(81) Pattern binding machine 

724 . 4400 84 . 59 


84.41 


116 


von 


(961 


11 
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11 


2 


728 . 120984 . 47 


728 . 1209 
728 . 1209 
695 . 3919 
695 . 3402 

NA 


84 . 47 
84 . 47 
82 . 04 
82 . 03 
NA 


695 . 3402 
724 . 8009 
745 . 2709 


84 .03 
84 , 42 
84 . 21 


724 . 8001 
724 . 8001 
724 . 8001 
724 . 8001 
728 .4809 
724 . 3103 


84 . 42 
84 . 42 
84 . 42 
84 . 42 
84 . 59 
84 . 41 


724 . 3103 


84 . 41 


(82 ) Pattern corner cutting and binding 

machine 
(83) Hole punching machine 
(84) Shears for cutting pattern 
(85) Vice for holding pattern 
(86 ) Punches for Model Room 
(87) Knife making equipment for cold 

steel and forged steel 
(88 ) Punches of all varieties 
(89) Upper Embossing machine 
(90 ) Cementingmachine and cementing ! 

gun 
(91) Upper edge inking machine 
( 92) Automatic lacing machine 
(93) Stitch marking machine 
(94) Lining trimming machine 
(95) Toe cap applicator thermoplastic 
(96 ) High speed ( 3000 stithces per minute 

and above ) flat bed single noedle in 

dustrial sewing machine 
(97) High speed (3000 stitches per minuto 

and above ) flat bed single needle in - 
dustrial sewing machine with under 

trimmer 
( 98 ) Multiple row upper chain stitching 

machinc i.e . 3 rows and above 
(99) Channelling and greeving 
( 100) Raughing machine for uppers/soles / 

insoles 
( 101) Heel attaching machine 
( 102 ) Welt (Rand) attaching machine 
( 103) Heel and sole brushing machine 
(104) Heel and solo buffing machine 
(105) Evening and roughing machine for 

soles and insoles 
( 106 . Edge inking machine for soles 
(107) Hcel nailing machine 
( 108) Edge pre- trimming machinc 
(109) Recessing and roughing soles 
(110) Rocessing walt 
(111) Scouring and bending machine 
(112) Studs attaching machine 
(113) Heel building machine 
(114 ) Heel covering machine prcumatic 
(115 ) Leather cover cutting machine for 

heels 
(116 ) Screwing machine 
(117) Loose/nailng machino 


724 . 3103 


84 . 41 


724 . 8001 
724 . 8001 


84 . 42 
84 . 42 


724 . 8001 
724 . 8001 
724 . 8001 
724 .8001 
724 . 8001 


84 . 42 
84 . 42 
84 . 42 
84 . 42 
84 . 42 


- 724 . 8001 
724 . 8001 
724 . 8001 
724 . 8001 
724 . 8001 
724 . 8001 
724 . 8001 
724 , 8001 
724 . 8001 
724 . 8001 


84 . 42 
84 . 42 
84 ,42 
84 . 42 
84 ,42 
84 . 42 
84 . 42 


84 . 42 


84 . 42 
84 .42 


. 


724 . 8001 
724 ,8001 


84 . 42 
84 . 42 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART 1 _ Sec . 1] 
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- - 


- 


NI 


84 . 42 
84 . 42 
84 . 59 
84 . 42 
84 .42 
84 , 42 
84 . 59 
84 . 59 


84 .42 


(118) Top lift sluggingmachine 

724 . 8001 
(119 ) Channel closing machine 

724 . 8001 
(120 ) Humidifier for uppers 

728 . 4809 
(121) Ironing and conditioning machine 724 , 8001 
(122 ) Sole levelling machine 

724 . 8001 
( 123 ) Twin Sole attaching machine 724 . 8001 
( 124) Reactivating plant for shoes and sales 728 , 4809 
(125) Dust Removing machine Pneuma- 728 . 4809 

tic /hydraulic 
( 126 ) Edge- Setting machine 

724 . 8001 
127) Vacuum Drying Machine 
(128) Air Blast Dustremoving machine 
(129) Motorised Hides & Skins Stamping 

Machinc 
( 130 ) Hydraulic /Automatic Plating Ironing 

Machine . 
(131) Electronic Skin Assesser 
(132 ) Electronic Computer Chemical /Water 

Installation /Mixer 
(133) Spreadometer 
(134) Precision Balance 
(135 ) Pneumatic Automatic Hoel Crown 

Ironing /Beating Machinc 
(136 ) Clicking Board Levelling Machine 
(137) Strobel Type Stitching Machine 
( 138 ) Knife .Grinding Machine 
(139) Boot Leg Ironing Machine 
(140 ) Vacuum Forming Machine for last 

sheelt with vacuum pump 
( 141) Conveyor System 
(142 ) Pneumatic Fusing Machine for 

Ironing Fusible Interlining . . 
(143 ) Polyurethane/PVC Sale Injection 

Machine (single or multiple station ). 
(144 ) Rubber Sole Direct Vulcanişing 

Press (DVP construction ). 
( 145) PVC Direct Injection Soling Machine 

(DIP construction ). 
( 146 ) Heel Seat and Side Lasting Machine 
(147) Tack Heel Scat Lasting Machine 
(148 ) Bottom Roughening & Scouring 

Machine 
(149 ) Heat Setting Plant 
(150 ) Unlasting Machine 
(151) Tack Side Lasting Machine 
(152) Insole Moulding Machine 
(153 ) Heal Breast Roughening Machine 
(154) Heel Breast Cementing Machine. 
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(155) Heel Profiling Machine 
(156 ) Button Stitch Sewing Machine 
(157) Elastic Inserting Machine on variety 

of garments 
(158)- Single Needle Flat Bed Drop Food 

Lockstitch Machine 
( 159) Rotary Ironing Machine 
( 160) Fusing Presses 
(161) Pattern Perforator 
( 162) Heat Transfer Press , 
( 163) Pattern Making Machine 
( 164) Quilting Machine 
(165) Label Stitching machine 
( 166) Button and Rivet fixing machine and 

dies thercof 
( 167) Snap fastners fixing machine and /or 

dies thereof 
( 168) Foldingmachines for brief cases and 

other leather products 
( 169) Piping machine for trimming and 

embellishment fixing machine 
(170) Electrical machine for cutting and 724 . 8002 

stanting strap 
(171) Automatic machine to control , to 724 .8002 

stant and to glue leather straps 
(172 ) Electro - Pneumatic weaving machine 724 . 8002 

, - for leather 
(173 ) Bobbin machine with counter 724 . 8002 
(174 ) Box stamping machine 
( 175 ) Sole stamping/embossing machine 
( 176 ) Computerised sewing machine 
(177) Computerised skiving machine 
(178) Shank revetting machine 
(179) Pattern scanning machine 
( 180) C .A .D . (Computer Aided Designing ) 
( 181) C . A .M . (Computer Aided Manufac 

turing ) 
(182) Pasto drying machine 
(183) Leather polishing machine 
( 184) Motorised hides and skins stamping 

machine 
(185) Conditioning machine 
(186) Rotary Pigment coating machine 
(187) Automatic leather perforating and or 

punching machine 
(188) Spiral cutting machine / cutting press 
(189 ) Polyshanking machino 
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(190) Back part moulding machine 
(191) Frame Fixing /Frame folding machine 
( 192 ) Flexomoter/ upper material flexing 

machino 
(193) Tensometer / Lastometer 
( 194 ) Permoometer /upper leather water 

proofness tester 
(195) Penetrometer / Bottom leather water 

penetration machine 
(196 ) Finish Rub Fastness tester 
( 197) : Upper leather abrasion resistance 

machine 
(198) Dome plasticity apparatus 
(199 ) Finish fleat resistance tester 
(200 ) Adhesion of finish tester 
( 201 Leather shrinkage temperature de 

termination apparatus 
(202 ) Wrinkleometer 
(203) Bottom leather grain crack tester . 
(204 ) Electronic moisture meter 
(205) Dyeing and tumbling machine for 

laboratory 
( 206 ) Fibreboard flexing machine 
(207) State of Cure apparatus 
(208 ) Soling materials abrasion machine. 
(209) Rose flexing machine 
(210 ) Shoe lace abrasion machine 
(211) Heel fatigue tester 
(212 ) Heel impact tester 
(213) Cantilever tensiometer 
(214 ) Viewing box for assessing visible 

damage 
(215) Slide fastener fatigue tester 
(216 ) Insole backparts stiffness tester 
(217) Shoc flexing machine 
(218 ) Break /pipeness scale 
(219 ) Sale adhesion tester 
(220 ) Safety footwear impact testor 
(221) Rapid tear tester 
(222 ) Necdle holding jig." 
In the first line, the ward Precious shall be 

corrected as Precision 


2 . 171 


APPENDIX 6 
LIST I 
Entry No. 52 
APPENDIX 6 
LIST 2 


3. 173 


After existing Entry No. 50 , the following 

new entry shall be added : 
" 51 . AIDS (Acquired Immuno Deficiency 

Syndrome) Test Kits ." . 
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4. 205 

APPENDIX 6 The description of Sub -entry Nos. (4 ) 
List 8, Part I 

and (17) shall be substituted by the 
Entry No. 566 

following : 
Sub -Entry Nos. " (4 ) Electrical resistance (Nickel-Chro 
(4 ) and ( 17) 

mium based ) wire of 36 SWG and 

finer gauges." 
" (17) Nickel and nickel iron soft magnetic 

alloys." 
The above amendments in the Import & Export Policy have been made in the public interest. 
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(R . L . MISRA ) 

Chief Controller of Imports & Exports 
MANJULA SUBRAMANIAM ; Jt. Chief Controller of Imports & Exports . 
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